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森林 革 昕 生活 史 与 温 、 湿 度 的 关系 


WAN 。 陈 国 定 灿 
(内 蒙古 医学 院 寄生 虫 学 教研 组 ) 


森林 革 几 Dermacentor silverum Olenev 分布 于 我 国 的 东北 、 内 蒙古 ,河北 、 山 西 和 新 疆 等 地 。 栖 筷 
在 森林 -草原 地 带 ,多 分 布 于 滥 木 从 、 原 始 森 林 的 残 址 ,党 河谷 的 低洼 草地 、 有 灌木 从 的 桦木 林 、 阔 叶 林 的 
边缘 和 草地 上 ;在 原始 森林 极为 罕见 。 

据 报 道 该 种 蜂 与 森林 脑 炎 、 北 亚 凰 媒 斑 疹 伤 寒 、Q 热 , 鼠 疫 、 布 氏 杜 菌 病 、 土 拉 伦 斯 菌 病 、 马 纳 塔 焦 
虫 病 , 羊 泰勒 原虫 病 以 及 苇 边 虫 病 等 的 传播 有 关 。 本 文 报告 其 生活 史 与 温 ,湿度 的 关系 。 


材料 和 方法 
试验 材料 是 从 呼和浩特 市 市 郊 大 青山 林 区 牛 体 上 采集 的 吸血 瞧 蝗 。 各 活动 期 的 吸血 采用 兔 耳 布 套 
法 进行 咀 血 。 肉 贬 的 产 卵 、 卵 的 孵化 以 及 幼虫 和 若虫 的 娆 变 等 观察 均 在 上 口 扎 以 网 布 的 小 琉璃 瓶 中 进 


行 。 将 装着 贬 的 琉璃 撼 分 别 放 在 各 种 温度 的 恒温 箱 和 用 化 学 药剂 (参照 Buxton 1931, Winston & Batcs 
1960) 配制 的 各 种 湿度 的 容器 内 进行 观察 。 


结 果 
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产 卵 前 期 室温 12—18%, 相对 湿度 为 95% 时 ,所 需 的 日 数 最 短 12 X, 最 长 14 天 , 平均 13 天 。 

产 卵 期 室温 15 一 25%C, 相对 湿度 为 955% hj, 产 卵 持续 的 日 数 最 短 为 34 天 , 最 长 为 43 天， 平均 
39 天 。 

从 产 卵 开始 产 及 数量 逐渐 增多 ,第 10 一 13 天 达到 高 峰 , 以 后 逐日 减少 。 平均 日 产 及 数 最 多 的 为 317 
粒 。 总 产 卵 数 平均 4,535 粒 * 比 自然 宿主 牛 体 吸 饱 血肉 时 的 产 卵 数 为 少 , 后 者 平均 产 旷 数 为 6,224 粒 。 

二 、 孵 期 ,幼虫 和 若虫 赔 变 期 的 发 育 与 温度 的 关系 

将 孵 块 , 饱 血 的 幼虫 和 若虫 放 在 相对 湿度 95% 和 各 种 温度 的 条 件 下 观察 其 发 育 情况 。 





1. 孵 期 ( 表 1) 
#1 逆 期 与 温度 的 关系 
m; 化 数 
BE (C) —Y F. —— 
8 数 W: 化 数 BL (%) 


4 420 0 一 

12 450 0 一 
22 一 25 885 866 97.9 
30 430 360 83.7 
35 229 28 12.2 

40 205 0 一 






33.3 士 1.07 
14 
10.3 土 0.96 





本 文 于 1979 年 9 月 收 到 。 
* 现在 南京 铁道 医学 院 工 作 。 
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Bennett (1974) 对 微小 牛 婢 产 卵 的 研究 中 发 现 , 产 卵 后 期 的 给 块 ,孵化 率 逐 渐 降 低 , 因 之 采用 产 卵 高 
峰 期 间 的 孵 块 作为 试验 材料 。 

及 块 在 22—35%; 均 可 孵化 ， 22 一 30% 孵化 率 在 80% 以 上 , 而 35%C 仅 占 12.2%。 在 12% 以 下 和 
40% 卵 缘 不 能 孵化 。 放 在 4% FJBEER, 41 天 后 移 放 在 22 一 27% 经 20 XF k; 放 在 12%c 的 卵 块 
38 天 后 移 放 在 22 一 25%， 经 15 天 开始 晓 化 。 

2 .幼虫 赔 变 期 ( 表 2) 


表 2 幼虫 晓 刘 期 与 温度 的 关系 








L.) 变 数 L) 
温度 (°C) CO 

幼虫 数 K 3⁄ 3 W 3 3.(%2 范 F 
4 40 0 _ 一 
12 20 5 25 48—61 53.2 士 6.26 
20 20 20 100 10 一 12 10.5 士 0.47 
30 20 20 100 6 一 7 6.3 士 0.49 
35 20 20 100 4 一 5 4.2 士 0.40 
40 40 0 一 一 一 










若虫 数 W 变 数 n. 3£ 34 (9) 

















平均 数 十 标准 差 
4 0 一 一 
12 17 85 88.7 士 13.62 
20 20 100 23.6+1.73 
30 20 100 10.9 士 0.55 
35 20 100 8.7 上 0.62 
40 11 55 10.8 士 0.60 







0 一 一 

饱 血 的 幼虫 在 12 一 35% 可 晓 变 为 若虫 嫉 变 率 以 20— 5 G 为 最 高 。 

3.36 hin ep GE 3) 

饱 血 的 若虫 在 12 一 40% [BJ uji de Jp rR. W akhi 12 一 35% 为 高 ,在 40% 仅 占 55%, 

通过 以 上 的 试验 观察 ; 哮 , 幼 虫 和 若虫 对 温度 的 适应 能 力 不 同 。 旷 期 在 22 一 30%C 膨化 率 为 高 ,幼虫 
在 20 一 35%C 旷 变 率 最 高 :而 若虫 在 12 一 35% W E 32 Jr Eso 

将 卵 的 哼 化 日 数 , 幼 虫 赔 变 日 数 及 若虫 赔 变 日 数 进行 不 问 温度 问 差别 的 显著 性 检验 ,不 同 温 度 间 差 
异 引 为 DP<0.01 说 明 温 度 对 各 发 育 期 所 需 的 日 数 具 有 明显 的 影响 。 

三 、 卵 期 ,幼虫 和 若虫 嫉 变 期 的 发 育 与 温度 的 关系 

将 卵 块 ,他 血 的 幼虫 和 若虫 放 在 30 和 各 种 湿度 的 条 件 下 观察 其 发 育 情况 。 

1. 卵 期 ( 表 4) 

卵 在 相对 湿度 55% 或 以 下 篆 不 能 暑 化 , 明 化 率 以 相对 湿度 75% 和 95% 为 商 , 皆 在 80% 以 上 。 

2 .幼虫 赔 变 期 ( 表 5) 

幼虫 在 相对 湿度 32 一 95% 的 条 件 下 可 进行 赔 变 , 赔 变 率 以 相对 湿度 75% 和 95% 为 高 ,可 达 97% 
以 上 。 

3 .车 虫 赔 变 期 ( 表 6) 
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若虫 在 相对 温度 6—95% ##F F EJuj +T in 3E , iñi 3 3 ik ZE 95% 以 上 。 

JH ITL EhgiA9y3122, 8828.4 h145 hi Ex SP BE hyiS EJE, BHRERXMIESTE JE 
能 力 最 差 , AS rB V SJ 529. BHHB. hi RI hit api Rh BE 2 F F AP Br Pe tila), WGikid 
关 的 统计 学 处 理 为 ?>0.05, 无 显著 性 相关 。 


#4 北 期 与 湿度 的 关系 



















最 化 数 _ 财 化 上 日数 

相对 温度 (96) | 一  — — 
8 数 8 化 数 Pi ks C) 范 m 3388 pR 2 
430 360 83.7 14.0 
977 791 80.8 12—14 13.0+0.64 
761 265 22.6 13—15 14.2-+0.40 


宕 5 #j'h363eMBD5 HES 2 8 











赔 变数 ë 变 日数 
相对 湿度 (36) 下 
幼 虫 数 É, 变 数 B, 36e 38 (%) 范 m 平均 数 土 标准 差 

95 20 20 6 一 7 6.3 士 0.32 
75 40 39 7 一 8 7.1-+0.40 
65 40 21 5—10 6.1+1.01 
55 30 13 5 一 10 6.7+0.64 
42 30 9 5 一 7 6.1 寸 0.42 
32 40 l 8 8.0 

6 20 0 一 一 

宕 6 若虫 晓 变 期 与 湿度 的 关系 
£ 变 H 数 
相对 湿度 (96) — ~  _ _ 
s 383 (%) 范 B 平均 数 土 标准 差 

95 100 10 一 12 11.0+0.32 
75 95 9 一 12 10.2--0.83 
65 100 9—12 10.1--0.91 
55 100 9—11 10.0+0.42 
42 95 9 一 12 10.2+0.64 
32 100 9—12 10.2+0.72 
6 100 6—9 8.2--0.60 








四 、 各 活动 期 的 吸血 时 间 
硬 婢 的 吸血 时 间 与 宿主 的 种 类 ,生理 条 件 、 免 疫 反应 及 寄生 时 的 气温 等 有 关 。 本 试验 用 兔 耳 作为 隆 
血 来 源 。 瞧 贬 吸 血 试验 在 4 月 初 ,幼虫 在 6 月 中 名; 若虫 在 7 月 中 旬 进 行 。 
幼虫 吸血 共 观 察 2,553 头 , 豚 血 时 间 2 一 5 天 ,其 中 以 第 三 天 为 最 多 , 占 84.5%。 
若虫 吸血 共 观 窒 287 头 。 豚 血 时 间 5 一 7 天 ,其 中 以 第 五 、 六 天 为 最 多 ， 分 别 占 45.3% 和 38 .3%。 
趴 凰 吸血 共 观 察 10 头 ,吸血 时 间 10 一 14 天 ,平均 12.4 天 。 吸 饱 血 肉 凰 的 体重 最 重 者 650 毫克 , 比 
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自然 宿主 牛 体 上 饱 血 瞧 量 为 轻 , 后 者 最 重 者 达 800 毫克 。 
A hik aE XJ pk h EJE 1!,783 头 , 其 中 雌 凰 894 头 , 座 峰 889 头 。 
五 、 生 话 史 各 期 发 育 所 需 日 数 


表 7 森林 革 昕 各 期 发 请 所 需 天 数 





发 育 各 期 发 育 所 需 日 数 平均 日 数 温度 CC)》 
P= BBB EB 12 一 14 [3 12 一 18 
产 卵 其 34 一 4 39 15 一 25 
孵 期 14 14 30 
幼虫 吸血 2 一 5 3 _ 
JJ h, te WB 6 一 7 6.3 30 
若虫 吸血 5 一 7 5 一 
若虫 嫉 变 期 10 一 12 10.9 30 
Bki N 1 10 一 14 12.4 一 
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